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Private Advertisements and Miscellaneous 

Notifications 


കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് 


വിജ്ഞാപനം 


No. TR / TSR/DBE. 2/ CIAL/ 1565. 

2009 മാർച്ച് 27. 
കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്തർദ്ദേശീയ വിമാനത്താവളത്തിനുവേണ്ടി110 കെ . വി. പ്രസരണ 
ശേഷിയുള്ള 2 കി . മീ . ലൈൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവ 
താലൂക്കിൽപ്പെട്ട നെടുമ്പാശ്ശേരി കാലടി വില്ലേജുകളുടെയും അങ്കമാലി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന 
കരിയാട്, നായത്തോട്, എയർപോർട്ടിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽക്കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, ജിവനക്കാരും , അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാരും, തൊഴിലാളികളും ഇൻഡ്യൻ 
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003 - ലെ 164, 165 വകുപ്പുപ്രകാരം സർവ്വേ നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

- ( ഒപ്പ്) 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്, 

ഡെപ്യൂട്ടി 
ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്കിൾ, തൃശ്ശൂർ- 4. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ. 


